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АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 


Лечение повреждений и заболеваний 
тазобедренного сустава является одной из 
актуальных и сложных задач в ветеринар- 
ной хирургии. Используемые методы ле- 
чения данной патологии весьма разнооб- 
разны и предусматривают использование 
различных консервативных и оператив- 
ных методов лечения. В последние годы 
для реконструкции и восстановления фун- 
кции тазобедренного сустава используют- 
ся внутренние металлоконструкции и эн- 
допротезы [1-5]. 

В Российском научном центре «Восста- 
новительная травматология и ортопедия» 
имени академика ГА. Илизарова (г Кур- 
ган) и в государственном лечебно-диагнос- 
тическом центре травматологии живот- 
ных на базе СББЖ САО (г.Москва) разра- 
ботаны технические средства для внешней 
управляемой фиксации таза и тазобедрен- 
ного сустава при лечении их повреждений 
и заболеваний [6-9]. 

Вместе с тем, применяемые конструк- 
ции аппарата не обеспечивают дозирован- 
ной коррекции положения головки бед- 
ренной кости относительно суставной впа- 
дины и стабильного удержания ее с сохра- 
нением полной амплитуды движений в та- 
зобедренном суставе. 

Для профилактики развития контрак- 
тур тазобедренного сустава и сокращения 
срока реабилитационного периода при ле- 
чении данной патологии нами предлагается 
аппарат, который содержит тазовую опору, 
выполненную в виде жестко соединенных 
между собой планок 1 и 2, а также бедрен- 
ную опору в виде планки 3 (рис. 1) [10]. 

Планка 3 соединена с планками 1 и 2 
подвижно закрепленными на последних 
с помощью фиксаторов 4 опорными бал- 
ками 5 с отверстиями 6 и установленны- 
ми в них с возможностью смещения резь- 
бовыми направляющими 7, соединенными 
с шарнирным узлом. Шарнирный узел вы- 
полнен в виде подвижно соединенных меж- 
ду собой планок 8 и 9 с отверстиями 10, од- 
на из которых (9) снабжена резьбовыми 


хвостовиками 11, и установленного между 
планками 8 и 9 шара 12 с резьбовым хвос- 
товиком 13, закрепленным на планке 3. 

На планках 1, 2 и 3 посредством бол- 
тов-фиксаторов 14 закреплены фиксато- 
ры кости в виде спиц 15 и стержней 16. 

Детали аппарата соединены между со- 
бой с помощью кронштейнов 17 крепеж- 
ных болтов 18 и гаек 19. 

Аппарат использую следующим обра- 
зом. 

После анестезии и обработки опера- 
ционного поля известными приемами вы- 
полняют остеосинтез тазовой и бедрен- 
ной костей на стороне пораженного тазо- 
бедренного сустава. В ходе его выполне- 
ния в тазовые и бедренные кости консоль- 
но вводят спицы 15 и стержни 16, которые 
посредством болтов-фиксаторов 14 крепят 
непосредственно на планках 1, 2 и 3 или на 
установленных на этих планках кронштей- 
нах 17, При этом центр шара 12 шарнирно- 
го узла устанавливают в проекции центра 
головки бедренной кости. 

При репозиции бедренной кости и цен- 
трации ее головки относительно суставной 
впадины для перемещения во фронталь- 
ной плоскости производят одновременное 
смещение в латеральном или медиальном 
направлении опорных балок 5. Для это- 
го предварительно ослабляют затяжение 
крепежных гаек 19 фиксаторов 4 стабили- 
зирующих положение опорных балок 5 на 
планке 2, а затем вращают крепежные гай- 
ки 19 фиксирующие их резьбовые хвосто- 
вики на планке 1. Для ротационного разво- 
рота бедренной кости в этой же плоскости 
осуществляют разнонаправленное переме- 
щение опорных балок 5. 

Для смещения бедренной кости в сег- 
ментальной плоскости осуществляют од- 
новременное перемещение в дорсальном 
или вентральном направлениях резьбовых 
направляющих 7, установленных в отверс- 
тиях 6 опорных балок 5. Для этого произ- 
водят вращение крепежных гаек 19, фик- 
сирующих эти направляющие. 
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Рис. 1.- Схема аппарата для лечения патологии тазобедренного сустава 


у мелких домашних животных 


Смещение бедренной кости в сагит- 
тальной плоскости в краниальном или ка- 
удальном направлении осуществляют пу- 
тем перемещения шарнирного узла. Для 
чего производят вращение крепежных га- 
ек 19 фиксирующих положение резьбо- 
вых хвостовиков 11 планки 9 на резьбовых 
направляющих 7 Для углового смещения 
бедренной кости в этой же плоскости осу- 
ществляют разнонаправленное перемеще- 
ние резьбовых направляющих 7, 

Указанные манипуляции могут быть 
выполнены одномоментно, дозированно в 
послеоперационном периоде, последова- 
тельно или одновременно в нескольких со- 
четаниях. 

Осуществив репозицию бедренной 
кости и придав ей необходимое положе- 
ние с центрацией головки относительно 
суставной впадины, системы аппарата ста- 
билизируют путем затяжения крепежных 


РЕЗЮМЕ 


болтов 18 и гаек 19. 

В послеоперационном периоде ослаб- 
ляют затяжение фиксирующих гаек 19 
болтовых соединений планок 8 и 9 шар- 
нирного узла до создания возможности 
вращения размещенного между ними ша- 
ра 12. Это обеспечивает полную амплитуду 
движений в тазобедренном суставе. 

По достижении признаков анатомо- 
функционального восстановления сустава 
аппарат демонтируют. 

Использование предложенного аппара- 
та показало, что он обеспечивает возмож- 
ность дозированной коррекции положе- 
ния головки бедренной кости и стабильно- 
го удержания ее в суставной впадине с со- 
хранением полной амплитуды движений в 
тазобедренном суставе в процессе лечения. 
Это позволяет получить положительные 
клинические и анатомо-функциональные 
результаты в предельно короткие сроки. 


Предложенный аппарат обеспечивает возможность дозированной коррекции положения головки 
бедренной кости и стабильного её удержания в суставной впадине с сохранением полной амплиту- 
ды движений в тазобедренном суставе в процессе лечения. Это позволяет получить положительные 
клинические и анатомо-функциональные результаты в предельно короткие сроки. 
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СН. Прокофьева, В.Н. Клюева, Д.В. Пчельников, В.А. Бабич 
ГЕМОВИТ - ПЛЮС КАК ИСТОЧНИК 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СУПОРОСНЫХ 
СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ 


В настоящее время в большинстве сви- 
новодческих хозяйств остро стоит вопрос 
воспроизводства свиней и сохранности 
приплода. Главной причиной данной про- 
блемы является несбалансированность ра- 
ционов и дефицит макро- и микроэлемен- 
тов, что приводит к нарушению обмена ве- 
ществ, а также к различным заболеваниям, 
наиболее распространенным среди кото- 
рых является алиментарная анемия [3]. 

Для восполнения недостатка в организ- 
ме микроэлементов существует ряд препа- 
ратов и добавок, содержащих в своем со- 
ставе микроэлементы. Особый интерес 
среди них представляют внутрикомплекс- 
ные соединения, содержащие циклические 
группировки органических молекул, так 
называемые клешневидные или хелатные 
соединения, структура которых напомина- 
ет клешни, которыми лиганды охватыва- 
ют ион металла [2]. 


Одним из наиболее перспективных со- 
единений является этилендиаминдиянтар- 
ная кислота - ЭДДЯК. Это природное со- 
единение, выделенное из фильтрата куль- 
тур микробов актиномицетов, экологичес- 
ки безвредно. ЭДДЯК обладает очень низ- 
кой комплексообразующей способностью 
по отношению к кальцию - основе кост- 
ных тканей. Комплексы ЭДДЯК с рядом 
эссенциальных микроэлементов выпус- 
каются под названием гемовит. Послед- 
ней разработкой «ООО Гёмовит» является 
препарат гемовит-плюс, в состав которого 
входят Ее, Ми, Ха, Си, Со, Зе, [. 

Возможность совместного содержания 
в препарате Си?+ и Г обусловлено тем, что 
ионы меди, связанные с ЭДДЯК, не взаи- 
модействуют с Г. Действие комплекса мик- 
роэлементов усиливается и воздействием 
янтарной кислоты, которая известна как 
адаптоген, регулятор обменных процессов. 
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